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zmarł w dniu 7. XL br. w wieku 67 lat 


W Zmarłym stracilismy wzorowego i zacnego przełożonego oraz dobrego kolegę. 


Pracownicy Siuzby Zdrowia w Górze ol 
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Czesé Jego pamieci! 
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